SERVICE NOTE 


SEGA / Crenlin EFFECT: | 2Axx0N 


NUMBER: 008 8/9/82 


Two improved 5V - 6A Switching Regulators (P/N's 601-0770 and 601-0771) 
make their appearance as a part of the 834-0337 Assy Power Supply (please 
refer to Service Notes 007 and 009). Accordingly, the following pages 
contain parts and schematic information that we recommend you add to your 
Zaxxon™ owner's Manual (P/N 420-0724) : 
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5V-6A SWITCHING REGULATOR 


DRAWING NUMBER 601-0770 


ITEM NO. PART.NO. QTY. REQ'D DESCRIPTION 

1 473-06R8 2 RES 6.8 OHM 5W 

2 471-0393 3 RES 39K OHM 3W 

3 471-0333 1 RES 33K OHM tW 

4 472-0R68 1 RES 0.68 OHM 2W 

5 471-0471 2 RES 470 OHM 'W 

6 470-02R2 1 RES 2.20 OHM XW 

7 470-0561 2 RES 560 OHM %:W 

8 470-0102 1 RES 1K OHM %W 

9 470-0151 4 RES 150 OHM XW 

10 470-0181 3 RES 180 OHM %W 

an] 471-04R7 1 RES 4.7 OHM 3W 

12 470-0682 1 RES 6.8K OHM 2aW 
13 462-0024 4 RES 10 OHM 1W 

14 471-0121 3 RES 120 OHM 2 

15 470-0470 1 RES 47 OHM XW 

16 470-0681 1 RES 680 OHM %W 

7 471-0122 8 RES 1.2K OHM 3W 
18 471-0331 5 RES 330 OHM 3W 

19 478-0010 2 THRM. 8 OHM 
20 478-0011 1 THRM. 75 OHM 
21 475-0017 1 VARISTOR 1K OHM 
22 152-0158 2 CAP O.1MF 1KV-F 
23 151-0120 2 CAP 2200 PF 150 VAC-C 
24 150-0226 2 CAP 220 MF 200V-E 
25 151-0121 1 CAP 1000 PF 2KV-C 
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